"JUAN ESCUTIA 


JUAN ESCUTIA (1829 - 1847) 
Nacio en Tepic, Nayarit en 1829. 


Oficialmente no se consideraba como alumno del 
Colegio Militar ya que unos días antes había ingresado 
como agregado a dicha institución. 


El 13 de septiembre de 1847 Escutia se encontraba 
de guardia en el Colegio cuando es atacado por 
sorpresa por los invasores norteamericanos que ya se 
dirigian al Castillo. 


De inmediato respondió al ataque pero al darse 
cuenta de la cantidad de soldados decide retirarse. 


Es cuando toma la bandera de la Guardia Nacional. 
Notando que era inútil seguir atacando decide 
arrojarse con la bandera al vacio para que ésta no 
cayera en manos enemigas por esta acción que tuvo el 
joven valiente traspasó las puertas de la gloria. 


Se llevó a cabo un homenaje en honor de los 
jovenes mejor conocidos por "Niños Héroes” en el 
Palacio Nacional y también en la Plaza de la 
Constitución en el año de 1952. 


Sus restos descansan en una urna hecha de plata y 
cristal en el monumento a los Ninos Héroes. 
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